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Algemene radiotechniek. 


Nr. 22/23 Lehrgang Radiotechnik door Ferdinand Jacobs. 2 delen. 


Deel | 128 pag. met 132 ill. en 3 tab. Dubbelnummer. Se druk, 

Nr. 24/25 Deel ll. 128 pag. met 88 ill. en 3 tab. Dubbelnummer 3e druk. 

Een inleiding in de radiotechniek, samengesteld voor studerenden, geïnteresseerden, amateurs en toekomstige 
vaklieden. 

Dit boekje onderscheidt zich door een juiste en systematische opbouw van de leerstof. 


K | 


xk Lehrgang Radiotechnik deel |l en Il in één band gebonden, een ideaal zak-leerboekje voor beginners en ge- 
vorderden. 
Geheel linnenband, 256 pag. met 220 ill. en meerdere tabellen. Prijsklasse |I 


Nr. 81/83a Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik door Ing. Kurt Leucht. 
256 pag. met 159 ill. en vele tabellen. Viervoudig nummer. 


De elektrotechniek, welke de radiotechnicus beroepshalve nodig heeft, wordt in deze uitgave behandeld en is hier 
dan ook geheel op afgestemd. Ook voor de leerling-radiomonteur zal dit boek een uiterst praktische leidraad 
blijken te zijn. 


xk Verkrijgbaar in geheel linnen band. Prijsklasse Il. 


Nr. 21 Funktechniker lernen Formelrechnen auf kurzweilige, launige Art door Fritz Kunze. 2 Delen. 
Deel | 64 pag. met 22 ill. 4e druk. 


Nr. 42 Deel ll 64 pag. met 19 ill. en een logaritmentafel in vier cijfers. 


Een eenvoudige cursus wiskunde voor radiomonteurs, experimenteerders, knutselaars en radiohandelaren, die 
beter met deze materie wensen vertrouwd te raken. 


Nr.68/70 Formelsammlung für den Radio-Praktiker door Dipl. Ing. Georg Rose. 144 pag. met 170 ill. Drie- 
voudig nummer. 


Een formule-zakboekje met betrekking tot de radiotechniek en de aanverwante gebieden. Dit werkje bevat for- 
mules, voor zover die van praktisch nut zijn voor allen, die door hun beroep daarmede te maken krijgen, in het 
bijzonder voor studerenden. sx Verkrijgbaar in geheel linnenband. Prijsklasse |. 


Nr. 61 Nomogramme als Hilfsmittel für den Funktechniker door O. Limann. 64 pag. met 42 ill. en 4 tab. 


De nomografie is uitgegroeid tot een belangrijk hulpmiddel voor vele takken van de techniek. Het doel van dit werkje 
is de radiotechnicus met deze materie vertrouwd te maken. 


Nr. 14 Geheimnisse der Wellenlängen door Gustav Büscher. 64 pag. met 49 ill., 20 tab. en tafels. 2e druk. 


Een inleiding in de fisiek der golflengten, vlot en amusant geschreven, het verklaart tevens de geheimen van destra- 
len en trillingen. 


Nr. 27/27a Rundfunkempfang ohne Röhren door Ing. H. G. Mende. 128 pag. met 94 ill. en 12 tab. Je druk. 
(Vom Detektor zum Transistor). Dubbel nummer. 


Achter deze titel verbergt zich een, tot op de nieuwste gegevens bijgewerkte, leidraad der kristaldioden en tran- 
sistoren. Op aanschouwelijke wijze wordt dit, steeds omvangrijker en belangrijker wordende gebied, naar voren 
gebracht. De waarde van dit werkje ligt dan ook in de duidelijke verklaringen, de vele schema's en technische ge- 
gevens. 


Nr. 16 Widerstandskunde für Radiopraktiker door Dipl. Ing. Gg. Hoffmeister. 64 pag. met 9 ill., 6 tab. en 
4 nomogrammen. 3e druk. 


Dit deeltje handelt over samenstelling, constructie, het berekenen en de toepassing van weerstanden, kort ge- 
zegd, over alle onderwerpen, waar weerstanden aan te pas komen. 


Nr. 60 Die Widerstand-Kondensator-Schaltung door Reinhard Schneider. 64 pag. met 59 ill. en 4 tab. 2e druk. 


In de laagfrequent-techniek worden voornamelijk uit weerstanden en condensatoren samengestelde schakelingen 
gebruikt. Bovenstaand boekje geeft een volledig overzicht over de werking, samenstelling en berekening van der 
gelijke schakelingen. 


Nr. 48 Kleines Praktikum der Gegenkopplung door H. G. Mende. 64 pag. met 33 ill. en 4 tab. 2e druk. 


Over de zo belangrijke tegenkoppeling wordt met dit werkje voor het eerst een volledig afgerond geheel gebracht. 
Na lezing zal men een juister beeld hebben verkregen en zullen metingen aan tegenkoppelschakelingen niet moei- 
lijk meer zijn. 


Nr. 59 Funk-Entstörungs-Praxis door H. G. Mende. 64 pag. met 43 ill. en 6 tab. 


Het bovengenoemde boekje wijst waarop het bij ontstoren aankomt, bovendien worden er voor moeilijke situaties 
enige vingerwijzingen gegeven. 


Nr. 62 Englisch für Radio-Praktiker door Dipl. Ing. W. Stellrecht en Dipl. Ing. P. Miram. 64 pag. 


Dit boekje is een ongedwongen zwerftocht door het gebied der Engelse radiotechnische vaktaal. De belangrijkste 
vakuitdrukkingen en stylistische eigenaardigheden worden onder de aandacht gebracht. 


Nr. 35 Wegbereiter der Funktechnik door Willy Möbus. 64 pag. 


Dit boekje is geschreven ter herinnering aan die mannen, die in de achter ons liggende 150 jaren steen voor steen 
voor het trotse bouwwerk der radiotechniek gelegd hebben. In de inhoud vindt U korte biografiën van Faraday’ 
Maxwell, Hertz, Marconi, Slaby, Arco e.a. 


In deze rubriek behorende grotere FRANZIS-Vakboeken: 

xk Funktechnik ohne Ballast door Ing. Otto Limann. 

Inleiding in de schema-techniek der Radio- en FM-ontvangers. 3e druk. 208 pag. met 393 ill. en 7 tab. 
In halflinnen met stofomslag f 15.—., 


Televisie-techniek 
Nr. 55/56 Fernsehtechnik von A bis Z door K. E. Wacker. 


128 pag. met 48 ill. en 6 tab. Dubbel nummer. 3e druk. 
Met de televisie-techniek dringen een aantal nieuwe begrippen naar voren, die ook in onze spreektaal zijn opgenomen 
Bij het lezen van technische lectuur zal dit werkje grote dienste kunnen bewijzen. 


Nr. 52/54 Kleine Fernsehempfangs-Praxis door P. Marcus. 


192 pag. met 190 ill. en 2 tab. Drievoudig nummer. 2e druk. 

Dit voor iedere radiotechnicus en radiomonteur in begrijpelijke taal geschreven zak-leerboekje der televisie- 
techniek behandelt tot in details de ontvangtechniek en storingsoorzaken. Dit werkje werd geschreven door een 
uiterst kundige en ervaren laboratorium-ingenieur, waardoor dit boekje actueel en betrouwbaar is. 


X Verkrijgbaar in geheel linnen band. Prijsklasse |. 


Nr. 51 Fernseh-Bildfehler-Fibel door O. P. Herrnkind. 


64 pag. met 50 ill. 2e en Je druk. 

Met een 44-tal TV beeldscherm-foto'’s worden alle belangrijke storingen en fouten aangetoond: terwijl voor elke 
beeldfout oorzaak en remedie worden aangegeven. Op deze wijze gelukt het de TV-bezitter en deservice-technicus 
gemakkelijk de fout-oorzaak vast te stellen en te verhelpen. 


FRANZIS - TV Vakboeken 


* Der Fernseh-Empfänger door Dr. Rud. Goldammer. 


Schakeltechniek ‚functie en service. 184 pag. met 275 ill. en 5 tab. 
In halflinnen gebonden met stofomslag f 15.—. 


« Fernsehtechnik ohne Ballast door Otto Limann. 
220 pag. met 252 ill. In linnen met stofomslag f 16.—. 


Fernsehen . hne Geheimnisse door Karl Tetzner en Gerhard Eckert. 


168 pag. met vele illustraties. Gekartonneerd f 5.65. Ee el 
Een populair boek over het wezen van de televisie en de TV-techniek, op voor een ieder begrijpelijke wijze ge- 
schreven. 


Elektro-akoestiek en magnetofoon-techniek 
Nr. 29/30 Kleines ABC der Elektroakustik door Gustav Büscher. 
128 pag. met 120 ill. en 40 tab. Dubbel nummer. 3e druk. 


De elektro-akoestiek is niet beperkt gebleven tot de radio, doch is alle gebieden van ons leven binnengedrongen. 
Het beheersen der elektro-akoestische eenheden en grondbeginselen is derhalve voor velen nuttig; voor de mensen 
uit het radiovak, grammofoonplaten-, film- en geluidsopnametechniek is het onmisbaar. In de vorm van een zak- 
lexikon worden alle vakuitdrukkingen en begrippen verklaard. 


Nr. 57 Tönende Schrift door Heinrich Kluth. 72 pag. met 23 ill. 2e druk. 


Een algemeen overzicht, dat de ontwikkeling en toepassing van de grammofoonplaat, geluidsband en recorder be- 
handelt. 


Nr. 63/65 Moderne Schallplattentechnik door Dr. Ing. Fritz Bergtold. 192 pag. met 224 ill. Drievoudig nummer. 


Een samenvatting der grammofoonplatentechniek, gezien vanuit het gezichtspunt van de platendraaier. De pickup, 
weergave-karakteristieken, ruis, plaatslijtage, vervorming, het aandrijfmechanisme en de wisselaar zijn enkele van 
de 17 zeer rijk geïllustreerde hoofdstukken. 


k In geheel linnenband. Prijsklasse |. 


Nr. 7 Neuzeitliche Schallfolienaufnahme door Ing. Fritz Kühne. 64 pag. met 39 ill. 2e druk. 


De techniek van het opnemen van grammofoonplaten volgens de nieuwste principes. Met de in jarenlange praktijk 
opgedane ervaringen worden apparatuur en schakelingen beschreven. 


Nr. 9 Magnetbandspieler-Praxis door Ing. Wolfgang Junghans. 64 pag. met 36 ill. en 2 tab. 7e druk. 


Degene, die zelf een bandrecorder wil bouwen, moet de techniek van de magnetische klankvastlegging in haar geheel 
beheersen. Het principe van het ferro-magnetisme, opnemen, weergeven en het wissen, de koppen, dubbelspoor- 
opnamen, bandsnelheden, bandsoorten, aandrijfmechanismen en alle andere vragen worden in 13 hoofdstukken 
uitvoerig behandeld. 


xk xk Uitvoerige folder verkrijgbaar. 
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Nr. 10/10a Magnetbandspieler-Selbstbau door Ing. Wolfgang Junghans. 128 pag. 
met 102 ill. Dubbel nummer. 4e en 5e druk. 


Het bovenstaande boekje beschrijft het zelfbouwen van bandrecorders, deels uit 


industriële, deels uit zelfgemaakte onderdelen; opgenomen zijn talrijke bouw- 
tekeningen, werk-schema’s en schakelingen. 


Nr. 11 Mikrofone. Aufbau, Verwendung und Selbstbau door Ing. Fritz Kühne 
64 pag. met 39 ill. en 2 tab. 4e druk. 

De verschillende bouwwijzen van microfoons, de schakeling en de toepassing wor- 
den nauwkeurig beschreven, eveneens die microfoontypen, die zich gemakkelijk 
zelf laten maken. Zeer waardevol zijn de in dit boekje weergegeven ervaringen. 


Nr. 8 Vielseitige Verstärkergeräte fúr Tonaufnahme und Wiedergabe 
door Ing. Fritz Kühne. 64 pag. met 36 ill. 6e druk. 

Wie een goede versterker wil bouwen moet een juist inzicht hebben in de wijze, 
waarop vervormingsvrije weergave wordt verkregen. Dit boekje benadert dit onder- 
werp geheel van de prastische zijde en verklaart tevens de werking van een aantal 
moderne versterkerschakelingen. 


Nr. 26 Tonstudio-Praxis door Ing. Fritz Kühne. 64 pag. met 36 ill. en 6 tab. 
Van de geluidstechnicus wordt niet alleen verwacht, dat hij de meettechniek be- 


heerst, maar bovendien, dat hij in staat is vervorming in de weergave te voorkomen. 
Dit boekje verstrekt U de kennis van dit speciale terrein. 


Nr. 43 Musikübertragungsanlagen, Planung, Aufbau und Wartung door E. 
Kühne. 64 pag. met 34 ill. en 11 tab. 2e druk. 

Het ontwerpen, bouwen en het onderhoud van geluidsinstallaties vereist een ge- 
degen inzicht in deze materie, het doel van dit werkje is U daarin de weg te wijzen. 
De schakeltechniek wordt in Radio Praktiker No. 8 behandeld. 


Nr. 85 Hi-Fi-Schaltungs- und Baubuch door Ing. Fritz Kühne. 64 pag. 33 ill. 
en 3 tab. 


Overige literatuur over elektroakoestiek 


Der Tonband Amateur door Dr. Hans Knobloch. 100 pag. met 30 ill. gekart. ad f 4.95, 
Handleiding voor bezitters van een bandrecorder. 3e druk. 


Kortegolf- en ultrakortegolftechniek. 


Nr. 41 Kurzwellenempfänger für Amateure door WV. W. Diefenbach. 64 pag. 
met 72 ill. en schakelingen. 5e druk. 


Voor de beginnende KG-amateur worden in dit boekje vier verschillende kortegolf- 
ontvangers behandeld. 


Nr. 44 Kurzwellen-Amateurantennen für Sendung und Empfang door 
W. W. Diefenbach. 64 pag. met 76 ill. en 8 tab. 2e en 3e druk. 


Een boekje over antennes voor de amateur. Behandeld worden eenvoudige en gerichte 
antennes, wijzen van aansluiting, stralingsdiagrammen, het meten aan antennes en 
de praktische bouw van amateur-antennes. 


Nr. 31/32 Sender Baubuch für Kurzwellen-Amateure door Ing. H. F. Stein- 
hauser. Deel |, 128 pag. met 56 ill. Dubbel nummer. 5e druk. 


Nr. 66/67 Deel ll, 128 pag. met 52 ill. Dubbel nummer. 2e en 3e druk. 


Dit is een begerenswaardig boekje met schakelingen en constructiegegevens. Het is 
geschreven door een zenderconstructeur met jarenlange praktische ervaring, die zelf 
zendamateur is, een waarborg voor de waarde en de juistheid van dit werkje. 


Nr. 45/46 UKW-Sender- und Empfänger-Baubuch für Amateure door 
H. F. Steinhauser. 128 pag. met 73 ill. Dubbel nummer. 3e en 4e druk. 


Constructie en de bouw van UKG-zenders en -ontvangers worden grondig behandeld. 
Ook dit boekje bevat zeer vele op de praktijk berustende gegevens en ervaringen. 


Nr. 49 UKW-Hand-Sprechfunk-Baubuch door Ing. H. F. Steinhauser. 64 pag. 
met 45 ill. 3e en 4e druk. 
Voor kleine, lichte zend- en ontvangapparaten, die overal mee naar toe genomen 


kunnen worden, bestaat, zoals bekend, een grote belangstelling. Dit boekje be- 
handelt o.a. de constructie van zo'n WALKIE TALKIE. 


Nr. 72/73 Drahtlose Fernsteuerung von Flugmodellen door Karl Schultheiss. 
128 pag. met 74 ill. Dubbel nummer. 2e en 3e druk. 
De draadloze besturing van vlieg-, scheeps- en automodellen is tot een interessants 
sportlontwikkeld. Het boekje behandelt de techniek der radiobesturing voor de 
amateur, het geeft schakelingen en constructietips. 


Nr. 58 Morselehrgang door Werner W. Diefenbach. 64 pag. met 18 ill. 2een 3e druk. 


Een seincursus uitgegeven in samenwerking met de Deutsche Amateur-Radio-Club. 
(DARC). 


Overige FRANZIS uitgaven op Kortegolfgebeid 


xx *& Die Kurzwellen door Dipl. Ing. F. W. Behn en Werner W. Diefenbach. 
256 pag. met 337 ill. en vele tabellen. Gebonden in halflinnen ad f 17.10. 4e druk. 


Een inleiding in het wezen en de techniek van de kortegolf, geschreven voor de KG- 
amateur. 


Omroepontvangers 


Nr. 74 Einkreis-Empfänger door H. Sutaner. 64 pag. met 65 ill. 


De eenkringer is wel het meest geschikte apparaat om de eerste praktijk-ervaring 
en kennis op dit gebied der ontvang-techniek op te doen. 


Nr. 15 Moderne Zweikreis-Empfänger door H. Sutaner. 64 pag. met 43 ill, 
en schakelingen. 5e druk. 


Degene, die zich praktisch in de radiotechniek wil inwerken, zal dit niet kunnen 
doen, zonder ook de tweekringer te hebben gebouwd. Dit boekie geeft talrijke 
schakelingen en schema's voor tweekrings- en bandfilterontvangers. 


Nr. 47 Moderne Reise-Empfänger door H. Sutaner. 64 pag. met 48 ill. 2e druk. 


Het boekje behandelt de aan de praktijk ontleende schakelingen en bouwbeschrij- 
vingen voor draagbare batterij-ontvangers, aangevuld met talrijke constructie-details. 


Overige Radio Praktiker bandjes over ontvangers. 
No. 4-5 -27/27a - 41 - 45/46 - 48 - 59 - 79/79a. 


Frequentie Modulatie 


Nr. 3 UKW-FM-Rundfunk in Theorie und Praxis door H. G. Mende. 64 pag. 
met 35 ill. en 4 tab. 5e druk. 

Dit boekje bespreekt de wezenlijke voordelen van de frequentiemodulatie, behandelt 
verder de zendtechniek en de antennes en geeft een uiteenzetting over het hoe en 
waarom van de FM-ontvanger. 


Nr. 5 Superhets für UKW-FM-Empfang door H. G. Mende. 64 pag. met 
21 ill. en 1 tab. 


Wil men de voordelen van FM ten volle uitbuiten, dus hoogst bereikbare weergave 
en storingsvrijheid, dan bouwt men een FM-super. De techniek daarvan wordt in 
dit deeltje naar voren gebracht. 


Nr. 4 UKW-Empfang mit Zusatzgeräten door H. G. Mende. 64 pag. met 16 
ill. en 9 tab. 5e en 6e druk. 


De constructie van FM-voorzetapparaten en het berekenen van spoelen en band- 
filters. Dit boekje geeft talrijke aan de praktijk ontleende schakelingen. 


Overige Radio Praktiker bandjes over FM. 
No. 6-17 - 36 - 45/46 - 49 - 50. 


Antenne-techniek 


Nr. 6 Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang door H. G. Mende. 
64 pag. met 30 ill. en 7 tab. 6e en 7e druk. 

Een modern antenne-boekje, dat de theorie en praktijk beschrijft van alle voorkomer.= 
de antenne-vormen voor omroep-KG en VHF. Tevens zijn een aantal tabellen met 
praktische gegevens opgenomen. 


Nr.50 Praktischer Antennenbau door H. G. Mende. 64 pag. met 51 il? en 9 tab. 
3e en 4e druk. 

Terwijl No. 6 overwegend de eigenschappen van de antennes behandelt, is het in 
dit boekje juist de bouw van antennes. Alle moderne antenne typen, speciaal die voor 
FM-ontvangst worden besproken, benevens de keuze van juiste antennevorm, 
plaats van montage, het zelfbouwen, antenfle-aanpassing en het verhelpen van 
storingen. 


*& xk Uitvoerige folder verkrijgbaar. 
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Nr. 84 Fernsehantennen-Praxis door H. G. Mende. 64 pag. met 38 ill. en 7 tab. 


Daar de elektrische eigenschappen van de TV-antenne bepalend zijn voor de beeldkwaliteit, behandelt dit deeltje 
alle vragen, die naar voren komen bij het voornemen en bouwen van televisie-antennes. 


Zie ook no. 44 over kortegolf-antennes. 


Buizen 


Nr. 18/19 Radio-Röhren door H. G. Mende. 128 pag. met 65 ill. Dubbelnummer. 2e druk. 
Een hoogst interessante verhandeling over alle soorten radiobuizen, hun constructie en fabricage. 


Nr. 1 Die U-Röhren-Reihe mit Auszenkontaktsockel und ihre Schaltungen door H. Sutaner. 64 pag. met 


50 ill. en schakelingen. 2e druk. 
Dit werkje bevat een groot aantal schakelingen van ontvangers met ‚,U"'-buizen. 


Nr.2/2a Die UKW-Röhren und ihre Schaltungen door Dr. A. Renardy. 128 pag. met 62 ill. en 12 tab. 2e druk 
Bijzonderheden over KG schakelingen met moderne buizen. Dubbel nummer. 


Nr. 39/40 Die Fernsehröhren und ihre Schaltungen door Ing. Ludwig Ratheiser. 128 pag. met 77 ill., 25 tab. 
en 41 buisvoetschakelingen. Dubbel nummer. 


Nr. 28 Die Glimmröhre und ihre Schaltungen door O. P. Herrnkind. 64 pag. met 88 ill. 3e druk. 


In de ontvang-, meet- en versterkertechniek speelt het neonbuisje een grote rol. De praktische toepassingen en 
schakelingen worden in dit boekje gegeven. 


Radio Praktiker Bücherei-boekjes, die handelen over elektronenbuizen geven een op de praktijk afgestemde vol- 
ledige uiteenzetting der betreffende buizengroep. Ze bevatten technische beschrijvingen en data van de buizen, 
buishouder-aansluitingen, voor alles echter schakelingen met alle waarden, nauwkeuriger als de buizentabellen 
dit kunnen doen. 


Een belangrijke aanvulling voor de Radio Praktiker Bucherei is de 
Kristalldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle 112 pag. ad. f 5.30. 


Röhren-Taschen-Tabelle. 6e druk. 144 pag. ad f 5.30. 


Dit buizenboek bevat gegevens van ca. 2200 buizen, die momenteel gangbaar zijn, dus zowel Europese als Ameri- 
kaanse typen. De gegevens zijn als zeer volledig te beschouwen. 


Meettechniek en reparatie-praktijk 


Nr. 20 Methodische Fehlersuche in Rundfunkempfängern door Dr. A. Renardy. 64 pag. met 16 ill. 
6e en 7e druk. 


In dit boekje zijn alle gangbare methoden, die worden toegepast bij het opsporen van fouten in ontvangers, samen- 
gebracht o.a. met signaalzoeker en oscilloscoop. 


Nr. 37/38 Fehlersuche durch Signalverfolgung und Signalzuführung door Dr. A. Renardy. 128 pag. met 53 
ill. en 3 tab. Dubbel nummer. 


Het werken met de signaalzoeker (signal tracer) wordt in dit boekje uitvoerig behandeld. Bovendien wordt de bouw 
van dergelijke apparatuur beschreven. 


Nr. 34 Einzelteilprüfung door Ing. Otto Limann. 64 pag. met 42 ill. en 3 tab. 3e druk. 


Het doel van dit boekje is aan te tonen hoe men met eenvoudige middelen en proefschakelingen betrouwbare me- 
tingen aan radio-onderdelen kan verrichten. 


Nr. 75 So gleicht der Praktiker ab door Ing. Otto Limann. 64 pag. met 45 ill. en vele tabellen. 2e en Je druk 


Het boekje bevat fe algemeen geldende regels voor het afregelen van AM- en FM-ontvangers en draagt bij tot een 
juist inzicht en begrip der verschillende werkmethoden. 


Nr. 12 Röhrenmessgeräte in Entwurf und Aufbau door Helmut Schweitzer. 64”’pag. met 52 ill. 


De praktijk van het meten van buizen, de schakelingen van buizentesters en de bouw van een universeel buizen- 
meetapparaat. 


Nr. 33 Röhrenvoltmeter door Otto Limann. 64 pag. met 61 ill. 3e druk. 


Van hoeveel nut de buizenvoltmeter is bij het verrichten van audio- en radio-frequentie-metingen is een ieder wel 
bekend. In dit boekje worden zeer waardevolle en praktische schakelingen beschreven. 


Nr. 78 Schwebungssummer door Herb. Lennartz. 64 pag. met 42 ill. 


De toongenerator is tegenwoordig een onmisbaar meetapparaat in de werkplaats en het laboratorium. Hier worden 
de grondslagen en problemen behandeld. Tevens worden de schakelingen van een op de praktijk getoetste toon» 
generator beschreven. 


Nr. 77 Der Selbstbau von Messgeräten für die Funkwerkstatt door E. Nieder. 64 pag. met 29 ill. 


In de radio-werkplaats gebruikt men verschillende meetapparaten, die men evengoed zelf kan vervaardigen. Dit 
boekje geeft richtlijnen voor de bouw van de a.f. en r‚.f. meetinstrumenten. Bovendien wordt het mechanische ge- 
deelte, de contrôle en het ijken van deze apparatuur beschreven. 


Nr. 17 Prüfsender für UKW-Empfänger door Ing. R. Schiffel en Ing. F. Woletz. UKG-meetapparaten, deel |, 
64 pag. met 57 ill. 3e druk. 


In dit deeltje wordt het ontwerpen, bouwen, ijken en het werken met voor FM benodigde speciale meetapparatuur 
behandeld. 


Nr. 36 Die Prüfung des Zwischenfrequenz-Verstärkers und Diskriminators beim UKW-Empfänger 
door Dipl. Ing. Rudolt Schiffel en Ing. F. Woletz. UKW-meetapparaten, deel Il. 64 pag. met 50 ill. 2e druk. 


Het meten en afregelen van de middelfrequent-versterker en discriminator in de FM-ontvanger. Tevens het ont- 
werpen, bouwen en gebruik van de benodigde meetapparatuur. 


Service- en amateurpraktijk 
Nr.71 Bastelpraxis door Werner W. Diefenbach. 3 delen. Deel | Algemene praktijkgegevens. 64 pag. met 50 ill, 


Nr. 76 Bastelpraxis door Werner W. Diefenbach. Deel Il. Theoretische- en Praktische grondsiagen. 64 pag- 
met 78 ill. 


Nr. 79/7?a Bastelpraxis door Werner W. Diefenbach. Deel Ill. De bouw van apparaten. 128 pag. met 138 ill. 
Dubbel nummer. 


Bastelpraxis is een inleiding in de zelfbouwtechniek van Radio-ontvangers met vele praktische voorbeelden en bouw- 
aanwijzingen voor detector- en super heterodyne ontvangers. De werkplaatspraktijk, het arbeidsproces, maar ook 
de radiotechnische grondslagen en de praktische constructie-techniek worden nauwkeurig behandeld. 


sx Verkrijgbaar in geheel linnenband. Prijsklasse Il. 
Nr. 80/80a Das Spulenbuch door H. Sutaner. 128 pag. met 78 ill., 14 tab. en 12 nomogr. Dubbelnummer. 


Nr. 13 Schliche und Kniffe für Radiopraktiker door Ing. F. Kühne, deel | 64 pag. met 57 ill. 6e druk. 
Een verzameling van waardevolle laboratorium- en service-ervaringen voor amateur en vakman. 


Nr. 88 Deel Il. 64 pag. met 57 ill. 


Overige vakboeken over meettechniek en servicepraktijk 


Röhrenmesstechnik door Heimut Schweitzer. 192 pag. met 118 ill. en vele tabellen. Gebonden in halflinnenband 
ad f 14,80. 


Het meten van radiobuizen op hun bruikbaarheid en het bepalen van fouten met vele praktische voorbeelden. Het 
ontwerpen en construeren van meetapparatuur wordt uitvoerig behandeld. 

kk Trafo Handbuch door Prof. W. Hassel en Ing. E. Bleicher. ca. 250 pag. met 158 ill. en 24 tab. ad f 21.20. 
2e druk. 

Het meest volledige en geheel op de praktijk gericht werk voor het wikkelen, ontwerpen en berekenen van voe- 
dings- en audiofrequentie-transformatoren en smoorspoelen voor de vakman en amateur. 

akk Hilfsbuch für Katodenstrahl Oszillografie door Ing. Heinz Richter. 220 pag. met 176 ill.,79 oscillogr. en 
15 tab. 3e druk ad f 14.80. 


Dit boek is te beschouwen als een handleiding bij het gebruik van een oscilloscoop. Na eerst de bouw en werking 
te hebben besproken, worden alle zich voordoende toepassingsmogelijkheden uitvoerig behandeld. Van veel belang 
zijn de bijgevoegde oscillogrammen. 


*x » Leitfaden der Radio-Reparatur door Dr. Adolf Renardy. 288 pag. met 147 ill. en 14 tab. ad f 18.20. 
Lehrgang Radiotechnik door Ferdinand Jacobs. Prijsklasse |I. 

Die elektrische Grundlagen der Radiotechnik door Dipl. Ing. Leucht. Prijsklasse Il. 

Formelsammlung für Radiopraktiker door Dipl. Ing. Georg Rose. Prijsklasse |. 

Bastelpraxis door Werner W. Diefenbach. Prijsklasse Il. 

Kleine Fernsehempfangs-Praxis door P. Marcus. Prijsklasse |. 


Moderne Schallplattentechnik door Dr. Ing. Fritz Bergtold. Prijsklasse |. 


Wanneer de Radio Praktiker Bücherei in de smaak valt, vraagt U dan eens vrijblijvend inlichtingen over de 
Technikus Bücherei en andere vakboeken op het gebied van radio, televisie en elektronika. 


k xk Uitvoerige folder verkrijgbaar. 
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